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INFORMATION.- 

Altise à tête dorée (ou grosse altise) du colza d'hiver 


De fréquentes doléances nous parviennent de producteurs de colza d'hi- 
ver dont les cultures présentent de nombreuses feuilles minées par les larves 
de l'altise à tête dorée. 


Ces graves attaques avaient été prévues par notre Station ; elles au- 
raient pu être évitées en suivant les avis émis à ce sujet : 

- le 27 août, sur le traitement des semences 

- le 19 septembre, sur le traitement contre les insectes parfaits, 
et. le 4 octobre avant la ponte. 

Dans les cultures attaquées, les larves se trouvent encore dans les 
pétioles des feuilles mais, compte-tenu de l'état de ces dernières, elles 
doivent très prochainement gagner le coeur de la plante et être, dès ce mo- 
ment, à l’abri de toute intervention. 

Dans le cas d'un hiver précoce provoquant un arrêt de l'évolution des 
larves, les colzas peuvent ne pas souffrir exagérément des attaques. En revan- 
che, si l'hiver se manifeste tardivement, permettant encore l'évolution des lar- 
ves pendant plusieurs semaines aux dépens,, de plantes dont la végétation est 
totalement arrêtée, de très graves dommages sont à redouter. 

Bien qu'elle se situe à l'extrême limite, une intervention contre les 
larves est encore présentement possible en mettant en oeuvre 450 à 500 g/ha 
de lindane matière active, en émulsion, ou de parathion (même formulation et 
même dose ) . 

Mouiller abondamment, (600 litres de bouillie par ha) ou profiter d’une 
fin de rosée (300 l/ha seulement, avec forte pression). 

Pour que le traitement montre une efficacité correcte, il est nécessai- 
re : 

••• - que la bouillie puisse sécher sur les plantes 

- qu'une période de froid ne survienne pas dans les quelques jours 
suivant l’application du traitement- 
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